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auch El) eine kleine Zahl, lasst man dieses alles fort und aucli Pro-dncte kleiner Glieder, so bleibt
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IV2 ist walirscheinlich eine negative Grosse, ebenso bei Gasen wenigstens
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_j_ :..' A v    3     somit scheint y grosser zu sein als 1 , wenn auch, d&
well F&v~"*  und  (—•-<*- + -7-^ ^       / ^   klein   sein    diirften   gegen
— 1^!  +• .F2 ^    ^ , vielleicht nicht viel von 1 verschieden.
Da nun sowohl die van der Waals'sche als die Clausius'sche Gleiclmng sich als Naherungsgleichungen unserer Zustandsgleichung herausgestellt haben, und die Anwendung dieser Zustandsgleichung eiustweilen noch ausgeschlossen ist, werde ich die folgenden Rech-nungen sowohl mit y = 1 als mit y = 2 ausfiihren. Wir haben dann aber, indein wir ein Thermometer voraussetzen, welches bei einer Atmosphiire Druck gefullt ist, wofiir v gross im Verhaltniss zu ft ist:
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Fiir ein Thermometer mit constantem Volumen ist 7)                                    p =Po (1 + ^^)?
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